༄༅། །ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་ལྷ་ཆེན་གྱི་མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་གོང་གི ་རྣམ་ཐར་མཛད་པ་ལ་ལེགས་ 


སོའི འི་ཚིགས་བཅད་ གོང་ ནས་གནང་ བའེ་ ཞུ་ལན་མཁན་ ཆེན་ གྱིས་ཕུལ་ བའི་ཆིགས་བཅད་བཞུགས།། སྭ་སྟི། 
ཇི་བ བཞེན་ སུལ་པ་ཟླ་བའེ་ འེ་བསིལ་འོད་ཀྱི ཀྱིས། །སྙིང་གི ་ཀུ་མུད་ཀུན་ནས་འཛུམ་པའི་ འེ་མོད། །རབ ་དགའེ་ ཞུ་ 


གསོལ་དྲི་བསུང་དད་གུས་ཀྱིས། །ལྷག་བསམ་བསེར་བུས་བསྐྱོད་དེ་འདི་སྐད་ལོ། ༡ །གང་གི་མཛད་འཕྲིན་ 
ཀུན་གསལ་ཁྱོན་ཡངས་པོ། །གང་དག་གཟུ་བོའི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་ཞིང་། །གང་སུ་བསྟན་འགྲོར་དད་དང་བརྩེ་ 
བ་ཅན། །གང་གིས་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ན་སྔགས་འཚང་རྗེ། ༢ །ངག་དབང་ཀུན་རིན་མཛད་པའི་དཔལ་ཡོན་ 
དང་། །མཚུངས་པ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་ངེས་པ་རྙེད། །དེ་ཕྱིར་དེ་ཡི་ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་ཚོགས། །ལེགས་ 
དགོངས་དམ་པ་གང་གིས་རི་མོར་བཀོད། ༣ །དེ་བས་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་ཞིང་། །རྗེས་སུ་ཞུགས་ 
པ་བདག་ལྟའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །མགོན་པོ་གང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྣམ་བཀྲའེ་གཟུགས། །མ་འདྲེས་གསལ་ 
བར་འཚར་བའི་གླེགས་བུ་ཡི། ༤ །མེ་ལོང་བསྐྲུན་པའི་ངལ་བ་ལྷུར་བྱེད་པ། །རེགས་མོད་སྙིགས་མའི་ངང་ 
ཚུལ་ཁེབས་ཆེ་བས། །ཚུལ་དེར་འབད་བྱེད་ཆེར་ཉུང་འབད་དེ་ཡང་། །བརྗོད་པའེ་རློམ་པ་ཙམ་ལས་ཇི་ 
བཞིན་དཀའ། ༥ །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བཀའ་དྲིན་གཞལ་མེད་ཚུལ། །དྲན་པའི་གྱད་ཟུང་གིས་དྲངས་ཡོན་ཏན་ 
ཚོགས། །ཆ་ཙམ་བཀོད་པའི་རྣམ་བདུན་ཤིང་རྟ་ལ། །ཉེར་ཞོན་ངོ་མཚར་གསལ་བའེ་གཏམ་གསར་པས། 
7 །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཞལ་གྱི་མདངས། །འཆར་ཁའི་གོས་དམར་གྱིས་བཀླབས་དགེ་མཚན་ 
འདེས། །རྟོགས་བརྗོད་ཡི་གེའེ་ཉེན་བརྒྱ་འཆར་བྱེད་ཅིང་། །སྐལ་བཟང་དད་པའེ་འདབ་བརྒྱ་བཞད་གྱར་ཅིག 
༧ །རྟོགས་བརྗོད་རི་མོར་བྲིས་སོགས་ལེགས་བྱས་རྒྱན། །ལྕགས་ཟངས་དངུལ་རྣམས་ཡོངས་བསྔོའི་ 
གསེར་འགྱུར་རྩིས། །བྱང་ཆེན་ས་ཟླར་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བདེ་བའི་དགའ་སྟོན་ཐོབ། 
རོ །འདི་ན་གང་གི་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་པས། །འཚོ་བ་ཙམ་ལས་རབ་སྙན་གསུང་དབྱངས་ཀྱིས། །བསྔགས་ 
པའི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་གྱིས་དབེན་ཡང་། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པའང་སྐལ་པའི་ཕུལ། ༩ །ཞེས་ཇི་ལྟར་ 
ཕེབས་ནང་ངེས་པ་ལྟར་ཕྲན་བུ་བདག་གིས་རྗེ་བཙུན་གོང་གི་རྣམ་ཐར་བསྒྲིགས་པ་དེར་བསྟོད་རིན་ཆོག་པ་ 


མཁན་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་ལེགས་སོའི་ཚིགས་བཅད་གོང་ནས་གནང་བའེ་ཞུས་ལན ། པ 


ཞིག་ཡོད་དཀའ་ཡང་འདི་ལྟར་དུ་ཕེབས་བདག་ཚོ་ ར་མགོ་འདྲེན་དུ་དགོཿ ངས་པ་ཅི ས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བྱུང་ 
ལགས།། །།མངྒ་ལཾ།། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་ 
པའོ།། 


2 ཨ་མྱེས་ཞབས། 


